ROZALIA 


DOBRZANSKA 


wdowa 


przeżywszy lat 102, po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzona 
św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 13 grudnia 1961 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 15 bm. o godzinie 14, 
o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


córki, synowie, synowa, wnuki i prawnuki. . 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę 16 bm. o godzinie 7 rano w kościele 
parafialnym św. Mikołaja. 
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